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四代单传试管婴儿鱼骨哽喉险些要命战http://www.sina.com.cn 1999年4月10日 14:02 广州日报    一名仅7个月大女婴不到1 厘米直径的气管中，竟呛
入2厘米长的鱼骨!

    该女婴是个来自顺德的试管婴儿，四代单传的家长视
她为“天上摘下的星星”。但爹娘前日喂其吃鱼粥时却糊
里糊涂，孩子喉咙卡了鱼骨，他们只往当地小医院送，后
女婴呼吸困难才送广州，不料在另一医院被切开了气管却
未发现有异物，要市儿童医院善长此术的专家动用特小号
支气管镜才在她的小喉咙里取出鱼骨，使其转危为安。

    医生奉劝家长对3 岁以下小儿不要喂过于细小质硬的
食物。凡小儿进食后有呛咳、憋气、嘴唇发干等症状即可
怀疑为气管异物，应立刻送当地设施齐备的大中医院救治。
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